przeżywszy lat 83, po dłuższej khożbbie: opatrzony sw. Salcido zmarł 
dnia 15 Listopada 1892 r. 


Po odbytem Nabożeństwie w kościele Zakladu im. śp. Helelów o godzinie 8 rano dnia 17 b. m. 
nastąpi exportacya zwłok o godz. 9 na cmentarz, na który to obrzęd syn i rodzina zaprasza, 


Z drukarni A. Słomskiego i Sp. w Krakowie. 


